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dans laquelle p est la temperature, t le temps, or, 7, z les trois coor-
donnees rectangulaires du point, et a un coefficient constant. Cette
equation convient a tous les points d'un corps homogene de figure
quelconque; mais M. Fourier y joint, dans chaque cas particulier,
d'autres equations qui n'ont lieu qu'a la surface, et qui servent a deter-
miner une partie des arbitraires qu'introduit 1'integration. La re-
cherche de ces nouvelles equations est un point delicat de la Theorie
de la chaleur, qui merite de fixer 1'attention des physiciens geo-
metres.

Lorsque le corps est parvenu a Tetat stationnaire, les temperatures
de tons les points sont invariables; on a clone

do
cTt^0

et, par consequent,

Cette equation, quoique plus simple que la precedente, n'est point
encore integrable sous forme finie.

Apres avoir donne les equations generates relatives au mouvement
de la chalcur eta son etat stationnaire, M. Fourier considere differenls
cas particuliers, parmi lesquels nous choisirons le suivant, pour faire
connaitre les procedes d'Analyse qu'il emploie.

On clemande la temperature des differents points d'une lame rectan-
gulaire, d'une longueur indefmie et d'une epaisseur constante, lorsque
cette temperature est parvenue a Tetat stationnaire.

Les cotes de la lame paralleles a la longueur sont entretenus con-
stamment a zero, qu'on suppose etre la temperature primitive de la
lame entiere. Les points de 1'une cle ses extremites sont des foyers cle
chaleur constante, de sorte que leur temperature est donnee et peut
etre differente d'un point a un autre. On fait abstraction de 1'epaisseur
de la lame et du rayonnement, en sorte que, en prenantle plan de la
lame pour celui des xy, on pourra supprimer la coordonnee s, et
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elle appartient; elle est done une fonction des coordonnees de ce point
